Schema elettrico 


OC 170 

OC 170 

OC169 

2N 591 (OC 75) 

2N376 

AMPL RF 

CONV 

AMPL MF 

AMPL BF 

FINALE Of POTENZA 


0 A90 


OA 79 



TENSIONI Le tensioni sono misurate con voltmetro avente 




resistenza interna > 20000 n/v 

AUTORADIO B01 autotrans _i— - Qjesto simbolo indica u negativo di alimentazione 

n i n -Questo simbolo indica lochassjs collegato al 
tetaio della vettura. 




